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STUDER A812MKII 



UP-DATE Tape Deck Section 5 



STABILIZER 1.811.790.81 




Ad .. 


POS.. 


...REF.No... 


DESCRIPTION 


MANUFACTURER 


R. 


..16 


57.11.3101 


100 Ohm 


1% 




R. 


..17 


57.11.3332 


3.3 kOhffl 


5% 




R, 


..18 


57.11.3103 


10 kOhm 


5% 




n 




C -7 11 1 A-S 


■Ift 


Vs 




R. 


..20 


57. 11.3222 


2.2 icOhm 


5% 




R. 


..21 


57.11.3154 


150 kOhm 


5% 




R. 


..22 


57.11.3473 


47 kOhm 


1% 




R. 


..23 


57.11.3132 


1.3 kOhm 


1% 




R. 


..24 


57.11.3752 


7.5 kOhm 


1% 




R. 


..25 


57.11.3220 


22 Ohm 


5% 




R. 


..26 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


5% 




R. 


..27 


57.11.3220 


22 Ohm 


5% 




R. 


..28 


57.11.3220 


22 Ohm 


5% 




R. 


..29 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


5% 




R. 


..30 


57.11.3102 


1 kOhm 


5% 




R. 


..31 


57.11.3479 


4.7 Ohm 


5% 




R. 


..32 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


1% 




R. 


..33 


57.11.3100 


10 Ohm 


5% 




R. 


..34 


57.11.3279 


2.7 Ohm 


5% 




R. 


..35 


57.11.3222 


2.2 kOhra 


1% 




R. 


..36 


57.11.3229 


2.2 Ohm 


5% 




R. 


..37 


57.11.3102 


1 kOhm 


1% 




R. 


..38 


57.11.3103 


10 kOhiii 


5% 




R. 


..39 


57.11.3203 


20 kOhm 


1% 




R. 


..40 


57.11.3133 


13 kOhm 


1% 




R. 


..41 


57.11.3683 


68 kOhm 


5% 




R. 


..42 


57.11.3102 


1 kOhm 


5% 




R. 


..43 


57.11.3473 


47 kOhm 


5% 




R. 


..44 


57.11.3102 


1 kOhm 


5% 




R. 


..45 


57.11.3470 


47 Ohm 


5% 




R. 


..46 


57.11.3103 


10 kOhm 


5% 




R. 


..47 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


5% 




R. 


..48 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


5% 




R. 


..49 


57.11.3154 


150 kOhm 


5% 




R. 


..50 


57.11.3103 


10 kOhm 


1% 




R. 


..51 


57.11.3473 


47 kOhm 


1% 




R. 


..52 


57.11.3220 


22 Ohm 


5% 




R. 


..53 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


5% 




R. 


..54 


57.11.3103 


10 kOhm 


1% 




R. 


..55 


57.11.3132 


1.3 kOhm 


1% 




R. 


..56 


57.11.3220 


22 Ohm 


5% 




R. 


..57 


57.11.3220 


22 Ohm 


5% 




R. 


..58 


57.11.3222 


2.2 kOhra 


5% 




R. 


..59 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


5% 




R. 


..60 


57.11.3123 


12 kOhm 


5% 




R. 


..61 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


5% 




R. 


..62 


57.56.2050 


50 mOhm 


3%, 3W 




RA 


...1 


58.05.1501 


500 Ohm 


10%, multi turn 




RA 


...2 


58.05.1501 


500 Ohm 


10%, multi turn 




T. 


...1 


1.022.629.00 




Switching Transformer 


St 


T. 


...2 


1.022.627.00 




Switching Transformer 


St 


TP 


....1 


54.02.0320 




Test Point 




/1\ = 


Increasing of safety relative to 


risk of fire. 




Note 1 


- Connector: 










10 


contacts, AMP Nr. 


826 852-3 




Note 2 


- Connector: 










case, 


Studer Nr. 


54.02.0409 








Mol ex Nr. 


03-06-1121 






12 contacts. 


ituder Nr. 


54.02.0407 








Mol ex Nr. 


02-06-7103 




Note 3 


- Connector: 










case. 


studer Nr. 


54.02.0408 








Mol ex Nr. 


03-06-2121 






12 contacts. 


Studer Nr. 


54.02.0406 








Mol ex Nr. 


02-06-8103 





Ce«Ceramic, El=Electro1ytic, MPETP=Hetanized Polyesterfilra, 
PETP=Po1yesterfilm, MPC=Metan i zed Polycarbonate film. 



MANUFACTURER: Fe=Ferranti, GI=Genera1 Instruments, IPS=Integrated Power 
Semiconductor, ITT=Intermetall , IR=Internationa1 Rectifier, 
Mot=Motoro1a, NS=Nationa1 Semiconductors, Ph=Philips, 
RCA=RCA Corporation, Ses=Sescosem, S6S=SGS/Ates, SG=Silicon 
General, Sie=Siemens, Sig=Signetics, Six=Siliconix, 
St=Studer, Tf=Telefunken, Tho=Thomson, Ti=Texas Instruments, 
Un=Unitrode, Vo=Vogt & Co. 

1.811.790.81 STABILIZER GP 95/03/2200 
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TAPE DECK CONTROLLER E S E 


1 SC 1 1 .811 .774.34 






UP-DATE Tape Deck Section 5 



STUDER A812MKI! 



TAPE DECK CONTROLLER 1.811.774.34 



^3.05,Q^65(7xl 



28.21,1370 (3*) 



x) 




10^ \^-811 774-12 

Verbindung P4 , Pin 7 zu ICS, Pin 18 @ 



1.010.107-64 ^ouf Lofseite @ 
1.00.109-64 
1.01Q110-64_ 



( 30 ) Jumper Position JP13, JP14, JP15 ; 



JP15 

JP14 

JP13 



JP15 

JP14 

JP13 



Eprom 27256 (32Kx8) 50.14.0153 
Position B 



Eprom 27128 (16kx8) 5014,0125 
Eprom275l3 ( 4x16kx8) 50.14.2001 
Position A 









13.7.92 
















1.11. 91 


m 












1 


6. 3.91 


Mi 




Mf- 


% 








17.4.90 


m 


KSiji 




© 






1 


4.11.87 


A.Ho 


^<{ 










1 




G6Z. 


Gspf. 




lnd«x 






1 Kopi* inr: 




STUnER 

ZURICH 


ITAPE DECK 
1 CONTROLLER 


1 


1.811.774.34 



C....10 

C....12 
C....13 
C....14 
C....15 
C....16 
33 C....17 



IC... 

IC... 

IC... 

IC... 

IC... 

30 IC... 

31 IC... 

32 IC... 
34 IC... 



RZ....3 

RZ....4 

RZ....5 

RZ....6 



59.34.2470 

59.34.2470 

59.34.2470 

59.34.2470 

59.26.2100 

59.34.2330 

59.34.2330 

59.06.0104 

59.06.0683 

59.22.3101 

59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0222 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



47 pF 
47 pF 
47 pF 
47 pF 
10 uF 
33 pF 
33 pF 
100 nF 
68 nF 
100 uF 



68 nF 
68 nF 
68 nF 
68 nF 
68 nF 
68 nF 
2.2 nF 



IC...11 

IC...12 

IC...13 

IC...14 

IC...15 

IC...16 

IC...17 

IC...18 



JP....1 

JP....2 

JP....3 



XIC...1 

XIC...2 

XIC...3 



50.11.0122 
50.11.0157 

50.16.0113 
50.17.1002 
50.17.0004 

50.16.0107 
50.17.1000 
50.17.1573 
50.14.0125 
50.14.0125 
50.14.0125 
50.14.0125 
50.17.1645 
50.17.1540 

50.17.1139 

50.14.0107 

50.17.1540 
50.17.1138 
60.16.0106 

50.16.0114 
60.16.0106 

50.17.1541 
50.17.1541 
50.17.1645 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.01.0020 

54.02.0406 

54.01.0020 

54.14.2004 

54.14.2001 

54.14.2004 

57.11.3182 

57.11.3182 

57.11.3182 

57.11.3471 

57.11.3223 

57.11.3223 

57.11.3182 

00.00.0000 

57.11.3332 

57.88.4332 

57.88.4332 

57.88.4332 

57.88.4332 
57.88.4332 
57.88.4332 
57.88.4332 
57.88.4332 
57.88.4332 

55.03.0122 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

53.03.0166 
53.03.0173 

53.03.0167 
53.03.0167 
53.03.0172 
53.03.0167 
53.03.0165 



PETP 
PETP 
lOV, El 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 

PETP 



50.04.0512 IN 5818 
DL....1 50.04.2107 555-2007 



TL7705ACP 
TL7705BCP 
MC68A40P 
74 HC 02 
74 HCT 04 
HC6803P-1 
74 HC 00 
74 HC 573 
27128 
27128 
27128 
27128 
74 HC 645 
74 HC 540 

74 HC 139 
HM6116LP-4 
74 HC 540 
74 HC 138 
MC68A21P 
MC68A52P 
MC68A21P 
74 HC 541 
74 HC 541 
74 HC 645 



Hi, Hot 
Mot.NS.TI 
Mot,NS.Ph,RCA,SGS,To 
Hi .Hot 
Hot.NS.TI 
Mot.NS.TI 



HD68A40P 
.. 74 HC 02 . 

., 74 HCT 04 . 

HD6803P-1 
.. 74 HC 00 . 

.. 74 HC 573 . 

SW TAPE DECK 52/87 1.811.997.30 
SW TAPE DECK 15/90 1.811.997.31 
SW TAPE DECK 11/91 1.811.997.32 
SW TAPE DECK 20/92 1.811.997.33 
.. 74 HC 645 . Mot. MS. Ph. RCA. SOS. TI. To 

.. 74 HC 540 . Mot.NS.TI 



.. 74 HC 139 . 
see note 1 
.. 74 HC 540 . 

.. 74 HC 138 . 

S68A21P. F68A21P 
HD68A52P. S68A52P 
S68A21P. F68A21P 
.. 74 HC 641 . 

.. 74 HC 541 . 

.. 74 HC 645 . 



Hot.NS.TI 

Mot.NS.TI 
Hot.NS.TI 
AMI. Fc. Hot 
AMI. Hi. Mot 
AMI. Fc. Mot 
Mot.NS.TI 
Mot.NS.TI 
Mot.MS.Ph.RCA.SGS.TI.To 



12 cont. 

7 pcs. 

40 cont. 
10 cont. 
40 cont. 

1.8 kOhm 
1.8 kOhm 
1.8 kOhm 
470 Ohm 
22 kOhm 
22 kOhm 
1.8 kOhm 

3.3 kOhm 



see note 2 
see note 2 
see note 2 
see note 2 

see note 2 
see note 2 
see note 2 
see note 2 
see note 2 

see note 3 
see note 4 
see note 5 
see note 6 



Network 8 * 3.3 kOhm. 5% 
Network 8 * 3.3 kOhm. 5% 
Network 8 * 3.3 kOhm. 5% 
Network 8 * 3.3 kOhm. 5% 
Network 8 * 3.3 kOhm. 5% 
Network 8 * 3.3 kOhm, 5% 
Network 8 * 3.3 kOhm. 5% 
Network 8 * 3.3 kOhra, 5% 
Network 8 * 3.3 kOhm, 5% 



Chicago Switch Nr. 34-560-001 



see note 7 
see note 7 
see note 7 
see note 7 
see note 7 



Test point 

DU 8-POL 
DIL 28- POL 
DIL 14-POL 
DU 14-POL 
DU 40-P0L 
DU 14-POL 
DU 20-P0L 



XIC...8 53.03.0173 
XIC...9 53.03.0165 
XIC..10 53.03.0165 



XIC..11 

XIC..12 

XIC..13 

XIC..14 

XIC..15 

XIC..16 

XIC..17 

XIC..18 

XIC..19 

XIC..20 



53.03.0168 

53.03.0169 
53.03.0165 

53.03.0168 
53.03.0172 

53.03.0169 
53.03.0172 
53.03.0165 
53.03.0165 
53.03.0165 

89.01.0560 

Hodificati 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



DU 28-POL 
DU 20-P0L 
DU 20-P0L 

DU 16-POL 
DU 24-POL 
DU 20-P0L 
DU 16-POL 
DU 40-P0L 
DU 24-POL 
DU 40-P0L 
DU 20-P0L 
DU 20-P0L 
DU 20-P0L 

4.9152 MHz, +- 20 ppM, Nymph Nr. HC 49 U 



(30) 


87/11/04 


PCB: -12 (Hardware 30) 
Software 1.811.997-30 


More Memory I 


(31) 


90/04/17 


Software 15/90 : 

- RS 232: EDT/LFT function in variwind 

- Improvement of locate performance 


(32) 


91/03/06 


Software 11/91 : 

- Burn-In control improved 

- Improved locate performance 




(33) 


91/11/01 


Software 11/91 : 

- Improved reset performance 




(34) 


92/07/13 


Software 20/92 





OKI Semiconductors: 



Suwa Seikoska; 



- Jumper switch: 
contact pin, 






Berg Nr. 
Philips Nr. 
Studer Nr. 
Berg Nr. 
Philips Nr. 



HH6116 LP-3 (150 n 
HM6116 LP-4 (200 n 
MSM 5128- 12RS 
MSN 5128- 15RS 
MSM 5128-20RS 
MSM 5126- 12RS 
MSM 5126- 15RS 
MSM 5126-20RS 
SRM 2016 C 15 



77 311-102-36 
2422 062 43241 
54.01.0021 
65 474-001 
2422 024 88003 



Note 3 - Connector: 



Note 4 - Connector: 



54.02.0408 

03-06-2121 

54.02.0406 

02-06-8103 



Berg Nr. 77 311-102-36 

Philips Nr. 2422 062 43241 



5 - Connector: 

40 contacts, Yamaichi Nr. FAP-40-08-40 SS 

Burndy Nr. BPH 9 B 40 B 00 GS 



Note 7 - Network: 



Beckmann INr. L - 09 - 1 R 3, .3 k J 

Bourns Nr. 4609 X - 101 - 332 

Matsushita Nr. F 9 E 3.3 k 5% 
Sprague Nr. 256 CJ 332 X2 PD 

Tama Nr. MRG C 09 X 3.3 k J 



MANUFACTURER: AMUAmerican Microsystem Inc., Di=Dialco„ Fc=Fairchild, 
Hi'Hitachi, Mot=Motorola, NS=National Semiconductors, 
Ph=Philips, RCA=RCA Corporation, SGS=SGS/Ates , 

TUTexas Instruments, Tho=Thomson, To=Toshiba. 

1.811.774.00 TAPE DECK CONTROLLER 2000 BD 87/11/0400 

1.811.774.30 TAPE DECK CONTROLLER 2000 BD 87/11/0430 

1.811.774.31 TAPE DECK CONTROLLER 2000 HRH90/04/1731 

1.811.774.32 TAPE DECK CONTROLLER 2000 ZB 91/03/0632 

1.811.774.33 TAPE DECK CONTROLLER 2000 BBT91/11/0133 

1.811.774.34 TAPE DECK CONTROLLER 2000 GP 92/07/1334 



EDITION: JUNI1995 
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UP-DATE Tape Deck Section 5 



STUDER A812MKII 




Part No. Qty. Type/Val. Description 

59.34.4101 loop CER 63V, 5%, N750 

59.34.5561 560p CER 63V, 5%, N1500 

59.34.4151 150p CER 63V, 5%, N750 

59.06.0102 InO PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0223 22n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0223 22fi PETP, 63V, 10%, RMS 

59.26.2100 lOu SAL, 20%, 16V 

59.06.0473 47n PETP, 63V, 10%, RMS 

59,00,0105 luO PETP, 50V, 10%, RMS 

59.26.9109 1u SAL, 20%, 40V 

59 26.2100 lOu SAL, 20%, 16V 

59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0102 InO PETP, 63V. 10%, RMS 

59.06.0223 22n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0223 22n PETP, 63V, 10%, RMS 

59 26.2100 lOu SAL, 20%, 1i6V 

59.06.0473 47n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0105 luO PETP, 50V, 10%, RMS 

59.26.9109 1u SAL, 20%, 40V 

59.26.2100 lOu SAL, 20%, 116V 

59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0222 2n2 PETP, 63V, 10%, RM5 

59.06.0222 2n2 PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0222 2n2 PETP, 63V, 10%, RMS 

59.26.1220 22u SAL, 20%, 10V 

59.26.1220 22u SAL, 20%, 10V 

59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.26.2100 lOu SAL, 20%, 16V 

59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.26.1479 4u7 SAL, 20%, 10V 

59.06.0104 lOOn PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

50.04.0122 1N4001 1A, D0 41 

50.15.0114 9637 Dual diff Line Receiver 

50.09,0101 TL072 ICTL072CN ,A 

50.05,0283 LM393 Dual Comparator 




50.05.0283 LM393 Dual Comparator 

50.09.0101 TL072 ICTL072 CN ,A 

50.11.0151 TBA120U 1C TB A 120 U A/5 

50.11.0151 TBA120U 1C TBA 120 UA/5 

1,022 222,00 L16mH HF-DROSSEL 16 MH 

54.01.0288 5-P J LEISTE 5 POL CIS AUFST, 

54.01.0217 9-P J LEISTE 9 POL CIS AUFST. 

54.01.0241 4-P J LEISTE 4 POL CIS AUFST 

50.03.0514 BF366 BF 366 NPN 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3102 IkO MF, 1%, 0207 

57.11.3121 120R MF, 1%, 0207 

57.11.3121 120R MF, 1%, 0207 

not used not used not used 

57,11.3223 22k MF, 1%, 0207 

57.11.3183 18k MF, 1%, 0207 

57.11.3152 1k5 MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%,0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3105 1M0 MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF. 1%, 0207 

57.11.3562 5k6 MF, 1%, 0207 

57.11 3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3121 120R MF, 1%, 0207 

not used not used not used 

57,11.3223 22k MF, 1%, 0207 

57.11.3183 18k MF, 1%, 0207 

57.11.3152 1k5 MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 



57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3562 6k6 MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 
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STUDER A812MKII 



LINE AMPLIFIER WITH TRAFO 1.820.814.81 



Ad ..POS REF. No.. 



Ad ..POS REF. No.. 



..11 


50.11.0106 


SD 214-DE 










..12 


50.11.0106 


SD 214-DE 










..13 


1.010.034.50 


Q, NPN 


see note 1 






..14 


1.010.034.50 


Q, NPN 


see note 1 






• • 15 


1 •C1C«C34*5C 


Q, NPN 


dcc ii 








..16 


1.010.034.50 


Q, NPN 


see note 1 






..17 


1.010.034.50 


Q, NPN 


see note 1 






..18 


1.010.034.50 


Q, NPN 


see note 1 






...1 


57.11.3103 


10 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


...2 


57.11.3104 


100 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


...3 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


...4 


57.11.3103 


10 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


...5 


57.11.3103 


10 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


...6 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


1%, 


0207 




MF 


...7 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


1%, 


0207 




MF 


...8 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


...9 


57.11.3223 


22 kOhm 


1%. 


0207 




MF 


..10 


57.11.3101 


100 Ohm 


5%, 


0207 




MF 


..11 


57.11.3153 


15 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..12 


57.11.3102 


1 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..13 


57.11.3821 


820 Ohm 


5%, 


0207 




MF 


..14 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


..15 


57.11.3330 


33 Ohm 


5%, 


0207 




MF 


..16 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..17 


57.11.3471 


470 Ohm 


5% 


0207 




MF 


..18 


57.11.3202 


2 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


..19 


57.11.3393 


39 kOhm 


1%. 


0207 




MF 


..20 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..21 


57.11.3104 


100 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..22 


57.11.3753 


75 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


..23 


57.11.3330 


33 Ohm 


5%, 


0207 




MF 


..24 


57.11.3105 


1 MOhm 


10%, 


0207 




MF 


..25 


00.00.0000 


not used 










..26 


57.11.3105 


1 MOhm 


10%, 


0207 




MF 


..27 


57.11.3473 


47 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..28 


57.11.3102 


1 kOhm 


10%, 


0207 




MF 


..29 


57.11.3181 


180 Ohm 


5%, 


0207 




MF 


..30 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..31 


57.11.3394 


390 kOhm 


10%, 


0207 




MF 


..32 


57.11.3181 


180 Ohm 


10%, 


0207 




MF 


..33 


57.11.3472 


4.7 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..34 


57.11.3104 


100 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..35 


57.11.3103 


10 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..36 


57.11.3103 


10 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..37 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


1%, 


0207 




MF 


..38 


57.11.3339 


3.3 Ohm 


1%. 


0207 




MF 


..39 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%. 


0207 




MF 


..40 


57.11.3394 


390 kOhm 


1%. 


0207 




MF 


..41 


57.11.3153 


15 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


..42 


57.11.3473 


47 kOhm 


10%, 


0207 




MF 


..43 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


..44 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


..45 


57.11.3681 


680 Ohm 


1%, 


0207 




MF 


..46 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


..47 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


1%. 


0207 




MF 


..48 


57.11.3161 


160 Ohm 


5%, 


0207 




MF 


..49 


57.11.3683 


68 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


..50 


57.11.3562 


5.6 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..51 


57.11.3912 


9.1 kOhm 


1%. 


0207 




MF 


..52 


57.11.3104 


100 kOhm 


1%. 


0207 




MF 


..53 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


..54 


57.11.3104 


100 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..55 


57.11.3222 


2.2 kOhm 


1%. 


0207 




MF 


..56 


57.11.3332 


3.3 kOhm 


1%. 


0207 




MF 


..57 


57.11.3122 


1.2 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


..58 


57.11.3104 


100 kOhm 


10%, 


0207 




MF 


..59 


57.11.3271 


270 Ohm 


5%, 


0207 




MF 


..60 


57.11.3102 


1 kOhm 


10%, 


0207 




MF 


..61 


57.11.3102 


1 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..62 


57.11.3470 


47 Ohm 


10%, 


0207 




MF 


..63 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


5%. 


0207 




MF 


..64 


57.11.3104 


100 kOhm 


10%, 


0207 




MF 


..65 


57.11.3474 


470 kOhm 


10%, 


0207 




MF 


..66 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


..67 


57.11.3272 


2.7 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


..68 


57.11.3223 


22 kOhm 


10%, 


0207 




MF 


..69 


57.11.3104 


100 kOhm 


10%, 


0207 




MF 


..70 


57.11.3822 


8.2 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..71 


57.11.3471 


470 Ohm 


1% 


0207 




MF 


..72 


57.11.3392 


3.9 kOhm 


1%, 


0207 




MF 


..73 


57.11.3104 


100 kOhm 


10%, 


0207 




MF 


..74 


57.11.3104 


100 kOhm 


10%, 


0207 




MF 


..75 


57.11.3104 


100 kOhm 


10%, 


0207 




MF 


..76 


57.11.3681 


680 Ohm 


1%, 


0207 




MF 


..77 


57.11.3622 


6.2 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..78 


57.11.3823 


82 kOhm 


5%, 


0207 




MF 


..79 


57.11.3273 


27 kOhm 


10%, 


0207 




MF 


..80 


57.11.3105 


1 MOhm 


10%, 


0207 




MF 



.81 57.11.3471 

.82 57.11.3104 

.83 57.11.3183 

.84 57.11.3102 

•35 57»11.3223 

.86 57.11.3105 

.87 57.11.3622 

.88 57.11.3273 

.89 57.11.3182 

.90 57.99.0209 

.91 57.11.3102 

.92 57.11.3203 

.93 57.99.0209 

.94 57.11.3103 

.95 57.11.3105 

.96 57.11.5475 

.97 57.11.3122 

.98 57.11.5475 

.99 57.11.3122 

100 57.11.5475 

101 57.11.3122 

102 57.11.5475 

103 57.11.3122 

104 57.11.5475 

105 57.11.3122 

106 57.11.5475 

107 57.11.3122 

108 57.11.3103 



470 Ohm 1% 0207 , MF 
100 kOhm 10%, 0207 , MF 

18 kOhm 5%, 0207 , MF 

1 kOhm 1%, 0207 , MF 

1 MOhm 10%' 0207 ' MF 

6.2 kOhm 5%. 0207 , MF 

27 kOhm 10%, 0207 , MF 

1.8 kOhm 1%, 0207 , MF 



utU/ , nr 

5%, 0207 , MF 
PTC 

10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 
10%, 0207 , MF 



RA....1 58.05.0102 1 kOhm 10%, .5 W , PMG 

RA....2 58.05.0202 2 kOhm 10%, .5 W , PMG 



S 1 55.01.0170 DIL-Switch 10*A, Print 



T 1 1.022.362.00 

T 2 1.022.454.00 



LINE OUTPUT TRAFO 1:1,46 
INPUT TRAFO 1:0,175 



(01) 90/02/03 Removed R*C network for faster mute switching. 

Note 1 - BC 337 E selected for inverse mode (IBC = 3 mA) 

UCE < 0.7 mV, IE 0 mA. UCE < 25 mV, IE 4 mA. 

Note 2 - Q1-Q2, Q3-Q4, Q5-Q6, Q7-Q8 matched and thermically couple 
with 50.20.2001. 



Cer=Ceramic, ElBip=Electrolytic Bipolar, 

El=Electrolytic, Sal=Solid aluminum. 

MANUFACTURER: Ex=Exar,Fas=Faselec, Fc=Fairchild, GI*6eneral Instruments, 
ITT=Intermetall , Mot=Motorola, NS=National Semicond., 
Ph=Philips, Ra=*Raytheon , RCA*Radio Corp. of America, 
Ses=Sescosem, Sie=Siemens, Sig=Signetics, SGS=SGS/Ates, 
St=Studer, Six=Siliconix, TS=Teledyne Semiconductors, 
Tf=Telefunken, TI=Texas Instruments. 

1.820.814.81 LINE AMPLIFIER WITH TRAFO BBT91/10/0200 

1.820.814.81 LINE AMPLIFIER WITH TRAFO BBT92/02/0301 



EDITION: JUN1 1995 
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UP-DATE Remote Controls Section 7 



STUDER A812MKII 



TAPE DECK REMOTE CONTROL CABINET (PARALLEL) 1.328.250.81 

- Tape Deck Remote Control PCB 1 .328.251 .81 





Ad ..POS REF. No. 



DESCRIPTION. 



MANUFACTURER 



DL..201 

DL..202 

DL..203 

DL..204 



60!04!2n2 

So!o4!2112 



MW63S3 



CM4-584B, 

CM4-584B, 



HLMP-34CI1 

HLMP-34CI1 



IC....1 50.05.0283 LM393N 

IC....2 50.05.0279 SG3524BN 



L 1 1.022.197.00 1.5 mH 

P 1 54.14.2003 26 cont. 

P...100 54.01.0269 5 cont. 

P...101 54.01.0227 3 Cont. 

P...200 54.01.0269 5 cont. 

P...201 54.01.0227 3 cont. 



See note 2 
AMP Nr. 163.740-3 
AMP Nr. 163.740-1 
AMP Nr. 163.740-3 
AMP Nr. 163.740-1 



CM.GI.HP 

CM.GI.HP 

NS.Tho.TI 

SG 

St 



Q 1 50.03.0351 BC327-25 



ITT.Ph.Sie 




57.11.3331 330 Ohm 
57.11.3331 330 Ohm 
57.11.3331 330 Ohm 
57.11.3331 330 Ohm 
57.11.3331 330 Ohm 
57.11.3331 330 Ohm 
57.11.3331 330 Ohm 
57.11.3331 330 Ohm 
57.11.3331 330 Ohm 
57.11.3331 330 Ohm 



R....11 57.11.3223 22 kOhm 
R....12 57.11.3222 2.2 kOhm 
R....13 57.11.3122 1.2 kOhm 
R....14 57.11.3473 47 kOhm 
R....15 57.11.3105 1 MOhm 
R....16 57.11.3103 10 kOhra 
R....17 57.11.3392 3.9 kOhm 
R....18 57.11.3222 2.2 kOhm 
R....19 57.11.3101 100 Ohm 
R....20 57.11.3109 1 Ohm 



R.. 

R.. 

R.. 

R.. 

R.. 

R.. 

R.. 

R.. 

R.. 



..21 

..22 

..23 

..24 

..25 

..26 

..27 

..28 

..29 



57.11.3122 1.2 kOhm 

57.11.3101 100 Ohm 
57.11.3472 4.7 kOhm 
57.11.3472 4.7 kOhm 
57.11.3472 4.7 kOhm 

57.11.3102 1 kOhnt 
57.11.3101 100 Ohm 
57.11.3472 4.7 kOhm 
57.11.3105 1 MOhm 



R...100 57.11.3151 150 Ohm 



R...101 57.11.3151 150 Ohm 
R...102 57.11.3151 150 Ohm 
R...103 57.11.3151 150 Ohm 
R...104 57.11.3151 150 Ohm 



R...200 57.11.3151 150 Ohm 




Ansicht A + B 

A nur 2 DL und 2 Draht- 
briicken bestlickt. 



Ad ..POS REF.No... DESCRIPTION. 



.MANUFACTURER 



R...201 57.11.3151 150 Ohm 
R...202 57.11.3151 150 Ohm 
R...203 57.11.3151 150 Ohm 
R...204 57.11.3151 150 Ohm 



C 1 59.26.2100 

C 2 59.06.5102 

C 3 59.05.1103 

C 4 59.06.0223 

C 5 59.26.0680 

C 6 59.06.0683 

C 7 59.22.6100 

C 8 59.03.2104 

D 1 50.04.0125 

D 2 50.04.0125 

D 3 50.04.0125 

D 4 50.04.0125 

D 5 50.04.0125 

D 6 50.04.0125 

D 7 50.04.0125 

D 8 50.04.0125 

D 9 50.04.0125 

D....10 50.04.0125 



10 uF 20%, 16V. Sal 

1 nF 5%. PETP 

10 nF 1%, Pp 

22 nF 10%. PETP 

68 uF 20%, 6.3V, Sal 

68 nF 20%. PETP 

10 uF -10%, 40V, El 

100 nF 35V/US 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 



Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 




See note 3 
See note 3 
See note 3 
See note 3 
See note 3 
See note 3 
See note 3 
See note 3 
See note 3 
See note 3 



Note 1 - Contact pin: 

Note 2 - Connector: 

Note 3 - Switch: 

Extender: 



Studer 54.01.0020, Berg 75 160-102-36 

Studer 54.01.0021, Philips 2422 024 88003 

Yamaichi FAP-2:6-08//4. Burndy BPH 9 B 26 BOO GS 

Studer 55. 031. 0261, Rafi 3.13001.110 

Studer 55. 03.0262, Rafi 5.55101.690 




D....11 

D....12 

D....13 

D....14 

D....15 

D....16 

D....17 



50.04.0125 1N4448 
50.04.0125 1N4448 
50.04.0125 1N4448 
50.04.0125 1N4448 
50.04.0125 1N4448 
50.04.1118 6.2 V Z 
50.04.0512 1N5818 



Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 
Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 
Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 
Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 
Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 
BZX83C 6.2. BZX55C 6.2, ZPID 6.2 ITT.Ses 
1N5819 Mot 



DL..100 50.04.2112 MW5353 



CM4-584B, HLMP-3401 



CM.GI.HP 



DL..101 50.04.2112 
DL..102 50.04.2112 
DL..103 50.04.2112 
DL..104 50.04.2111 



MW5353 CM4-584B, HLMP-3401 
MW5353 CM4-584B. HLMP-3401 
MW5353 CM4-584B, HLMP-3401 
MW5753 CM4-284B, HLMP-3301 



CM.GI.HP 

CM.GI.HP 

CM.GI.HP 

CM.GI.HP 



Ce=Ceratnic, El “Electrolytic, Sa1=So1id aluminium, 
PETP=Pol yes terf i 1 m, Pp=Pol ypropyl en . 



MANUFACTURER: CM<hicago Miniatur, Fc=Fairchild. 

GI-=General Instruments, HP=Hewlett Packard, 
ITT=Intermetall , Mot=Motorola, 

NS“National Semiconductors, Ph»Phi1ips, Ses=Sescosem, 
SG==Silicon General, Sie!=Siemens, St*Studer, Tho“Thomson, 
TI-=Texas Instruments, Tf=Telefunken. 

1.328.251.81 TAPE DECK REMOTE CONTROL ML 94/01/2600 



DL..200 . . not used 
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UP-DATE Remote Controls Section 7 



STUDER A812MKII 




C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

C 5 

C 6 

C 7 

C 8 

C 9 

C....10 

D 1 

D 2 

0 3 

IC....2 



59.26.0680 

59.06.0683 

59.06.0104 

59.22.6220 

59.06.0223 

59.06.0472 

59.06.0102 

59.26.2100 

59.06.0683 

59.03.2104 



68 u 
0.068 u 
0.1 u 
22 u 
0.022 u 
4700 p 

1000 p 

10 u 
0.068 u 
0.1 u 



20%, 6.3V 



10 %, 

10 %, 

- 20 %, 

10 %, 

10 %, 

10%, 

20 %, 

10 %, 

10 %, 



63V 
63V 
35V 
63V 
63V 
63V 
16V 
63V 
160 V 



SAL 

PETP 

PETP 

EL 

PETP 

PETP 

PETP 

SAL 

PETP 

PETP 



50.04.1118 BZX 6V2 
50.04.0512 1 N 5818 
50.04.0125 1 N 4448 

50.05.0279 IP 3524 B 
50.05.0283 LM 393 N 



5%, 6.2 V, 0.40 W, Z, 

Schottky 

75 V; 100 mA; Si. 

Regulating pulse width modulator 
Dual low power comparator 



IPS. 

TI. 



53.03.0218 2 * 12 Pin Socket terminal strip 
54.13.0023 ‘ “ ■ 



JS....1 54.01.0021 2*0.63 

L 1 1.022.197.00 1,5 mH 



54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.02.0320 

54.14.2003 



2.8 * 0.8 
2.8 * 0.8 
2.8 * 0.8 
2.8 * 0.8 



D-type, 25 pin print female connector 
Jumper ( See Note 1 ) 

Choke St. 

Soldering pin 
Soldering pin 
Soldering pin 
Soldering pin 

26 Pin print male connector 



Q.., 


...1 


50.03.0352 


ZTX 751 S 


60 V, 


2 A, 


PNP Si 


R.. 


..1 


57.11.3222 


2.2 


k 


1%, 


0207 


, MF 


R.. 


..2 


57.11.3101 


100 




1%, 


0207 


, MF 


R.. 


..3 


57.11.3101 


100 




1%. 


0207 


, MF 


R.. 


..4 


57.11.3399 


3.9 




1%. 


0207 


. MF 


R.. 


..5 


57.11.3101 


100 




1%, 


0207 


, MF 


R.. 


..6 


57.11.3102 


1.0 


k 


1%, 


0207 


, MF 


R.. 


..7 


57.11.3472 


4.7 


k 


1%, 


0207 


. MF 


R.. 


..8 


57.11.3472 


4.7 


k 


1%, 


0207 


, MF 


R.. 


..9 


57.11.3392 


3.9 


k 


1%, 


0207 


, MF 


R.. 


.10 


57.11.3222 


2.2 


k 


1%, 


0207 


, MF 



R... 


.11 


57.11.3105 


1 


M 


1%, 


0207 , 


MF 


R... 


.12 


57.11.3222 


2.2 


k 


1%, 


0207 , 


MF 


R... 


.13 


57.11.3223 


22 


k 


1%, 


0207 , 


MF 


R... 


.14 


57.11.3103 


10 


k 


1%. 


0207 , 


MF 


R... 


.15 


57.11.3473 


47 


k 


1%, 


0207 , 


MF 


R... 


.16 


57.11.3122 


1.2 


k 


1%. 


0207 , 


MF 


R... 


.17 


57.11.3105 


1 


M 


1%, 


0207 , 


MF 


TP.. 


..1 


54.02.0320 


2.8 * 


0.8 


Soldering pii 


n 


TP.. 


..2 


54.02.0320 


2.8 * 


0.8 


Soldering pii 


r» 


W... 


..1 


1.010.324.64 


4.3 * 


10.2 


Bridge ( not 


in: 



Note 1: Jumper 

Contact Pin: Studer Nr. 54.01.0020 

Berg Nr. 77 311-102-36 
Philips Nr. 2422 062 43241 
Fawag Nr. AS 1-034/058-36 G-0.75u Au 
Bridge : Studer Nr. 54.01.0021 

Berg Nr. 65 474-001 
Philips Nr. 2422 024 88003 
AMP Nr. 141 767-1 

CER=Ceramic, EL=Electrolyti c, MP=Metal 1 ized Paper, HPC=Metal 1 i zed Poly- 
carbonate, MPETP=Metallized Polyester, PC=Polycarbonate, PETP=Polyester 
PP=Polypropylene, PS=Polystyrol , SAL®Solid Aluminium, TA=Tantal 
Cerraet=Cerami c Metal, MF=Metal Mlm. 

MANUFACTURERS : 

Fe = Ferranti 

IPS ■ Integrated Power Semiconductors Limited 
Mot * Motorola 

St = Studer 

TI = Texas Instruments 



1.328.257.81 CONNECTORS BOARD 



GP 93/08/0200 



EDITION: JUN1 1995 





UP-DATE Remote Controls Section 7 



PARAPJ.EL RRAHriEL REMOTE CONTROL 1.328.2S0 00 / ? 228.267.00 



(J> 




< 4 ) 






interface Kit 20o812,§39.00 Required 

© FOR 1 .328 267 00 = 1 .328.267.01 
@ NOT USED FOR 1 328.267.00 



EDITION: JUNI1995 
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PARALLEL REMOTE CHANNEL CONTROL 1.328.260.00 / 1328.267.00 

- Display Board 1 .328.261 .00 




© 



53.0<3.U2i8 entfdllt 



STUOER 


f 


REGENSDORF 

ZURICH 


IDISPLAY BOARD 



1 ^: 



1 . 328 . 261-00 



..POS.. 


...REF. No... 


DESCRIPTION 




DL.. 


.1 


50.04.2130 


LY 3160 




Sie 


DL.. 


.2 


50.04.2130 


LY 3160 




Sie 


DL., 


.3 


50.04.2130 


LY 3160 




Sie 


DL.. 


.4 


50.04.2130 


LY 3160 




Sie 


DL.. 


.5 


50.04.2130 


LY 3160 




Sie 


DL.. 


.6 


50.04.2130 


LY 3160 




Sie 


DL.. 


.7 


50.04.2130 


LY 3160 




Sie 


DL.. 


.8 


50.04.2130 


LY 3160 




Sie 


DL.. 


.9 


50.04.2130 


LY 3160 




Sie 


DL.. 


10 


50.04.2131 


LG 3160 




Sie 


DL.. 


11 


50.04.2131 


LG 3160 




Sie 


DL.. 


12 


50.04.2131 


LG 3160 




Sie 


DL.. 


13 


50.04.2129 


LS 3160 




Sie 


DL.. 


14 


50.04.2129 


LS 3160 




Sie 


DL.. 


15 


50.04.2129 


LS 3160 




Sie 


DL.. 


16 


50.04.2131 


LG 3160 




Sie 


J... 


.1 


54.01.0287 




AMP Nr. 163.680-3 




J... 


.2 


54.01.0292 




AMP Nr. 1-163.680-3 




J... 


.3 


54.01.0218 




AMP Nr. 163.680-5 




J... 


.3 


54.01.0217 




AMP Nr. 163.680-7 




R... 


.1 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




R... 


.2 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




R... 


.3 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




R... 


.4 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




R... 


.5 


57.11.4272 


2.7 kOhtn 


2% 




R... 


.6 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




R... 


.7 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




R... 


.8 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




R... 


.9 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




R... 


10 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




R... 


11 


57.11.4272 


2.7 kOhiii 


2% 




R... 


12 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




R... 


13 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




R... 


14 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




R... 


15 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




R... 


16 


57.11.4272 


2.7 kOhm 


2% 




S.... 


.1 


55.01.0111 




see Note 1 





(01) 06.04.87 Error in Printout. 

Note 1 - Toggle Switch 

Studer nr. 55.01.0111 

Augat nr. A105 SYZQ 

C+K nr. 7105-S-Y-Z-Q 

Dialight nr. 571-1321-0101-011 

MANUFACTURERS: AMP»AMP Incorporated. Sie=Siemens 

1.328.261.00 DISPLAY BOARD BD 87/02/1000 

1.328.261.00 DISPLAY BOARD BD 87/04/0601 



EDITION: JUN1 1995 



fn \ \ (A/ rn I 





STUDER A812MKII 



UP-DATE Remote Controls Section 7 





UP-DATE Remote Controls Section 7 



STUDER A812MKII 



PARALLEL REMOTE CHANNEL CONTROL 1.328.260.00 / 1 .328.267.00 

- Key Board 1 .328.262.00 









\ -1.328. 262 

^Codierung: Scholtdroht 64.01.0108 j50,8><8inm 
( muss 1 mm vorstehen ) 



\l. 328. 262-01 



iKEY BOARD 



I 










1^ 










© 










0 


1 


13. 2. 87 


A Ho 


ivae 


Til 




Datum 1 


Goz. 


Gepf. 


Got 


ImJax 



1328.262-00 



Ad ..POS REF. No... 



J 1 54.01.0305 AMP Nr. 163.683-3 

S 1 55.03.0302 see Note 1 

S 2 55.03.0302 see Note 1 

S 3 55.03.0302 see Note 1 

Note 1 - Push Button 

Studer nr. 55.03.0302 
Schadow nr. 11320 01048 

MANUFACTURERS: AMP=AMP Incorporated, Sie=Sieitiens 
1.328.262.00 KEY BOARD 



BD 87/02/1000 



EDITION: JUN1 1995 




STUDER A812MKII 



UP-DATE Remote Controls Section 7 





UP-DATE Remote Controls Section 7 



STUDER A812MKII 



PARALLEL CHANNEL REMOTE CONTROL INTERFACE 1.811.903.00 (Kit No. 20.812.939.00) 
- Channel Remote Logik Board 1 .328.265.00 



5S 03.0<67 (5xl 



1.528. 265H2 0 



C 1 I I C2 I [ C3 





■ o '-Li c H C 

V ^ T c c c 




v'/ G O G 


C G 


IC 1 


C 












© 


2.11.87 








© 


14,8.87 


4. Ho 




'/yy 


© 


29.6.87 


A.Ho 




'/ 


® 


Datum 


Gez. 


Gepr. 


Ges. 


Index 



STUDER I CHANNEL REMOTE 

^^QGIC BOARD ESE ^ 1.328.265-00 



DESCRIPTION MANUFACTURER 





C... 


..1 


59. 


,06. 


,0683 


68 nF 


10%. 


63V 














C... 


..2 


59. 


,06. 


,0683 


68 nF 


10%, 


63V 














C... 


..3 


59. 


,06. 


,0683 


68 nF 


10%, 


63V 












01 


c... 


..4 


59. 


,34. 


,5471 


470 pF 


5%. 


63V 












01 


c... 


..5 


59. 


,34. 


,5471 


470 pF 


5%, 


63V 












01 


c... 


..6 


59. 


.34. 


.5471 


470 pF 


5%. 


63V 














IC.. 


..1 


50. 


,17. 


.1113 


MC74HC113N 






Ph.Mot, 


,NS, 


, RCA, To, 


JI 


,SGS 


01 


IC.. 


..1 


50. 


.17. 


.1074 


MC74HC 74N 






Ph.Mot, 


,NS, 


, RCA, To, 


,TI 


,SGS 




IC.. 


..2 


50, 


.17. 


.1113 


MC74HC113N 






Ph.Mot, 


,NS, 


, RCA, To, 


JI 


,S6S 


01 


IC.. 


..2 


50. 


.17. 


.1074 


MC74HC 74N 






Ph.Mot, 


,NS, 


, RCA, To, 


JI 


,SGS 




IC.. 


..3 


50. 


.17. 


.1032 


MC74HC32N 






Mot, Nat, 


Jo, 


,Ph,RCA, 


JI 


,SGS 




IC.. 


..4 


50. 


.17. 


.1032 


HC74HC32N 






Mot, Nat, 


Jo, 


,Ph,RCA, 


JI 


,SGS 




IC.. 


..5 


50, 


.17. 


.1004 


HC74HC04N 






RCA.Ph, 


,NS, 


, Mot, To, 


JI 


,SGS 




IC.. 


..6 


50, 


.17, 


.1004 


MC74HC04N 






RCA.Ph, 


,NS, 


, Mot, To, 


JI 


,SGS 


01 


IC.. 


..6 


00, 


.00, 


.0000 


not used 
















01 


Q... 


..1 


50, 


.03. 


.1505 


VN 0808 












Fe 


.Six 




p... 


..1 


54, 


.01, 


.0427 




CIS- 


pincontact 


7pol . , 




pieces! 


1 


AMP 


02 


p... 


..1 


54, 


.01, 


.0223 




CIS- 


pi neon tact 


7po1 . , 


(4 


pieces] 


1 


AMP 




R... 


..1 


57, 


.11, 


.4103 


10 kOhm 


















R... 


..2 


57, 


.11. 


.4103 


10 kOhm 
















01 


R... 


..3 


57, 


.11, 


.4103 


10 kOhm 
















01 


R... 


..4 


57. 


.11, 


.4222 


2.2 kOhm 
















01 


R... 


..5 


57, 


.11, 


.4222 


2.2 kOhm 
















01 


R... 


..6 


57. 


.11. 


.4222 


2.2 kOhm 


















RZ.. 


..1 


57, 


.88. 


.4103 




see 


note 1 













Note 1 - R-Network 8 * 10 kOhni, 2%. SIP 9 : 

Alien Bradley nr. 909 A 103 
Beckmann nr. L - 09 - 1 - R 10k 

Bourns nr. 4609 H - 101 - 103 

Dale nr. CSC 09 A 01 - 103 G 

Sprague nr. 256 C J 103 X2 PD 

Tama nr. MRG C 09 X 10 kOhm G 

Vitrom nr. F9E 10 kOhm 2% 

MANUFACTURER: AMP=AMP Incorporated, Fe=Ferranti, Mot=Motorola, Nat*National 
(Matsushita), NS»National Semiconductors, Ph=Philips, 

RCA=RCA Corporation of America, SGS=SGS/Ates,Six=Siliconix 
TI=Texas Instruments, To=Toshiba. 

1.328.265.00 CHANNEL REMOTE LOGIC BOARD BD 87/06/3000 

1.328.265.00 CHANNEL REMOTE LOGIC BOARD MAR87/08/1401 

1.328.265.00 CHANNEL REMOTE LOGIC BOARD MAR87/11/0202 



EDITION: JUN1 1995 





STUDER A812MKII 



UP-DATE Remote Controls Section 7 



PARALLEL CHANNEL REMOTE CONTROL INTERFACE 1.811.903.00 (Kit No. 20.812.939.00) 
- Channel Remote Interface 1.328.264.00 






jjV TC'IH OUT 


\ — 1 




Com 


'tfSJL 




1 









EDITION: JUN1 1995 






UP-DATE Remote Controls Section 7 



STUDER A812MKII 



PARALLEL CHANNEL REMOTE CONTROL INTERFACE 1.811.903.00 (Kit No. 20.812.939.00) 
- Channel Remote Interface 1.328.264.00 



P2 ^ INPUT FROM BASIS BOARD 
P1 — OUTPUT TO VU PANEL 




) IC4 


) IC 7 


) IC10 


t t T t f t T T 

|) RZ 1 1 






^ '^...'7 t 


Vjttttttt 



L010.013-22 (4x) 
L528.264-12 



1 1 ^ 


rV 


1 J 1, J 


11 






1 ^ 




1 * 1^1 


fete# 






k * * * 1 



53.03.0166 







1 










© 










© 










© 






14.9.87 


A.HO 








1 


Datum 


Gez. 


Gepr. 


Gea 


£ 




Kopie fur: 




STUOER 

REGENSDORF 


r 

L! 


^ CHANNEL REMOTE 
^ IF ESE 


1 1.328.264-00 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



..1 1.328.265.00 CHANNEL REMOTE LOGIC BOARD 



C....10 

C....11 

C....12 

C....13 

C....14 

C....15 

C....16 

C....17 

C....18 

C....I9 



D....12 

D....13 

D....14 

0....15 

D....16 

D....17 

D....18 

D....19 

D....20 



59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0683 

59.06.0104 

59.06.0683 

59.22.6470 

59.22.3470 

59.06.0683 

59.26.1220 

59.06.0223 

59.06.0223 

59.06.0223 

59.06.0223 

59.06.0223 

59.06.0223 

59.06.0223 

59.06.0223 

59.06.0223 

59.06.0223 

50.04.0512 

50.04.0127 

50.04.0127 

50.04.0127 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0127 

50.04.0127 

50.04.0127 

50.04.0127 

50.04.0127 

50.04.0127 



68 nF 
68 nF 
68 nF 
100 nF 
68 nF 
47 uF 
47 uF 
68 nF 
22 uF 
22 nF 

22 nF 
22 nF 
22 nF 
22 nF 
22 nF 
22 nF 
22 nF 
22 nF 
22 nF 

IN 5818 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 

IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
IN 4448 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 



10% . 63V . PETP 
10% , 63V , PETP 
10% , 63V . PETP 
10% , 63V . PETP 
10% , 63V , PETP 
-20% , 40V . El 
-20% . lOV . El 
10% , 63V , PETP 
20% , lOV , Sal 
10% . 63V , PETP 

10% . 63V , PETP 
10% , 63V . PETP 
10% , 63V , PETP 
10% , 63V , PETP 
10% , 63V . PETP 
10% , 63V . PETP 
10% . 63V , PETP 
10% , 63V . PETP 
10% . 63V . PETP 



BAS 40-02 BAT 42 
BAS 40-02 BAT 42 
BAS 40-02 BAT 42 



BAS 40-02 BAT 42 
BAS 40-02 BAT 42 
BAS 40-02 BAT 42 
BAS 40-02 BAT 42 
BAS 40-02 BAT 42 
BAS 40-02 BAT 42 



D....21 50.04.0127 BAT 85 BAS 40-02 BAT 42 



IC....1 

IC....2 

IC....3 

IC....4 

IC....5 

IC....6 

IC....7 

IC....8 

IC....9 

IC...10 

IC...11 

IC...12 

IC...13 



R....10 

R....11 

R....12 

R....13 

R....14 

R....15 

R....16 

R....17 

R....18 

R....19 

R....20 

R....21 

R....22 

R....23 



50.06.0259 

50.05.0227 

50.05.0227 

50.05.0227 

50.05.0227 

50.06.0259 

50.05.0227 

50.05.0227 

50.06.0259 

50.05.0227 

50.05.0227 

50.06.0251 

50.06.0251 

50.10.0108 

50.06.0251 

50.11.0104 

50.11.0104 

50.11.0104 

54.14.2003 

54.14.2003 

54.14.2004 

57.11.4180 

57.11.4104 

57.11.4104 

57.11.4333 

57.11.4333 

57.11.4103 

57.11.4103 
57.11.4333 
57.11.4333 
57.11.4333 

57.11.4333 

57.11.4333 

57.11.4333 

57.11.4333 

57.11.4333 

57.11.5155 

57.11.5155 

57.11.5155 

57.11.5155 

57.11.5155 

57.11.5155 

57.11.5155 

57.11.5155 

57.11.5155 

57.11.5155 

57.88.3220 

57.88.3220 

57.88.3104 

57.88.4103 



M74LS259B1 
SN 75 472P 
SN 75 472P 
SN 75 472P 
SN 75 472P 
M74LS259B1 
SN 75 472P 
SN 75 472P 
M74LS259B1 
SN 75 472P 

SN 75 472P 
SN74LS251N 
SN74LS251N 
LH 317 LZ 
SN74LS251N 
LM 339 N 
LM 339 N 
LH 339 N 



... 74 LS 259 .. 
SN 75 462 J6 
SN 75 462 JG 
SN 75 462 JG 
SN 75 462 JG 
...74 LS 259 .. 
SN 75 462 JG 
SN 75 462 JG 
...74 LS 259 .. 
SN 75 462 JG 

SN 75 462 JG 



uA 339PC.TDB 0139DP 
uA 339PC.TDB 0139DP 
uA 339PC.TDB 0139DP 



18 Ohm 
100 kOhm 
100 kOhm 
33 kOhm 
33 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
33 kOhm 
33 kOhm 
33 kOhm 

33 kOhm 
33 kOhm 
33 kOhffl 
33 kOhm 
33 kOhm 
1.5 MOhm 
1.5 MOhm 
1.5 MOhm 
1.5 MOhm 
1.5 MOhm 

1.5 MOhm 
1.5 MOhm 
1.5 MOhm 
1.5 MOhm 
1.5 MOhm 



Mot 

Ph.Sie.Tho 

Ph.Sie.Tho 

Ph.Sie.Tho 

Ph.SES.ITT.Tf.Fc 

Ph.SES.ITT.Tf.Fc 

Ph.SES.ITT.Tf.Fc 

Ph.SES.ITT.Tf.Fc 

Ph.SES.ITT.Tf.Fc 

Ph.SES.ITT.Tf.Fc 

Ph.SES.ITT.Tf.Fc 

Ph.SES.ITT.Tf.Fc 

Ph.SES.ITT.Tf.Fc 

Ph.SES.ITT.Tf.Fc 

Ph.Sie.Tho 

Ph.Sie.Tho 

Ph.Sie.Tho 

Ph.Sie.Tho 

Ph.Sie.Tho 

Ph.Sie.Tho 

Ph.Sie.Tho 



NS.Fc.Mot.Tho 

NS.Fc.Mot.Tho 

NS.Fc.Mot.Tho 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



Note 2 - connector. 40-contacts: 

Yamaichi 
Burndy 



3M 



FAP-40-08-40SS 
BPH 9 B40 BOO GS 
7640-6002 VZ 



Note 3 - R-Network 8 ’ 



Note 4 - R-Network 8 



22 Ohm . 2%. DIL 16 : 

Allen Bradley 316 B 220 

Bourns 
CTS Corp. 



Dale 



TRW 



' 100 kOhm . 2%. DIL 16 
Allen Bradley 
Beckman 
Bourns 
CTS Corp. 

Dale 



898-3-R 22 
4116 R-OOl - 220 
761-3-R 22 Ohm 2% 

HOP 1603 -220 G 
1608 - K 022 - 2% 

916 C220 X2 SR 

1999 - 01 - 22 Ohm - G 



316 B 104 
898-3-R 100k 
4116 R-OOl - 104 
761-3-R 100 kOhm 2% 
MDP 1603 - 104 G 
1608 - 100 k - 2% 
916 C 104 X2 SR 
1999 - 01 - 1003 - G 



Note 5 - R-Network 8 



10 kOhm . 2%. SIP 9 : 

Allen Bradley 909 A 103 
Beckman 
Bourns 



L-09-1-R 10k 
4609 M-101 - 103 
CSC 09 A 01 - 103 G 
256C J 103 X2 PD 
MRG C 09 X 10 kOhm G 
F9E 10 kOlhm 2% 



MANUFACTURER: Fc=Fairchild. Mot=Motorola. Nat=National (Matsushita) . 

MS=National Semiconductors. Ph«Philips(incl . Valvo). 
Ses=°Sescosem. Sie-Siemens. Tf=Telefunken. Tho=Thomson CSF, 
TI=Texas Instruments. 

1.328.264.00 CHANNEL REMOTE INTERFACE BD 87/09/1000 



FAP-26-08-40SS 



EDITION: JUN1 1995 





